METALSKA EVDUSTRtfA dd. OSUEK 
J1000 OSJJliK IIRVATSKA 
Vukovarska 219a 



KATALOG I CJ ENIK DJ ELOVA 

VELEPRODAJ Nl 

Motokultivator MIO-200 VANTAGE 



rt t* I™-- H- 




Pozicija 


Naziv komada 


Broj nacrta i standard 


Kom 


Sifra 


Kn/kom 


1 


MEHANIZAM GASA SA UZETOM 


58288.02 


1 


2102057 


113,60 


2 


VIJKZALIM 4,2x20 


M.B1.466(DIN7981) 


2 


1750012 


0,00 


3 


PODLOSKA 6,4/18 


M.B2.014(DIN9021) 


2 


1752011 


0,00 


4 


RUEICA 25 


53165-397-9400 


2 


2402225 


10,08 


5 


RUEICA KVAEILA evor 


5441 5-729-0000 




2101067 


24,04 


6 


SVORNJAK 8x18 


90751-708-0000 




2101019 


6,00 


7 


OSIGURAE 8 


94251-08000 




3705149 


1,50 


8 


VOLAN evor 


58288.00.00.01 




2102052 


170,00 


9 












10 


STEZAEKABLA 5x140 


95014-62100 


2 


2402238 


0,00 


11 


PRITEZNI VIJAK 


53140-729-0100 




2101109 


55,80 


12 


SAJLA KVAEILA 


54510-729-0100 




3730321 


66,40 














14 


POKLOPAC RUEICE 


54231-729-0000 




2101002 


7,92 


15 


VIJAK 4,8x25 


M.B1.466(DIN7981) 




1750019 


0,00 


16 












17 


VUENA MOTKA 


80321-729-0000 




2101079 


28,00 


18 


STUP UPRAVLJAEA 


50210-729-0100 




2101039 


200,00 


19 


SVORNJAK 7x43 


90759-729-0000 




2101021 


4,08 


20 


OSIGURAE 7 


90651-703-0000 




3730236 


1,50 


21 


VIJAK M8x80 


95700-08080 




1 799079 


0,00 


22 


MATICA SA PRIRUBNICOM M8 


90236-300-0000 




1751076 


0,00 


23 


EL. PODLOSKA 10 


90404-723-0000 




1 753006 


0,13 


24 


VIJAK M8x16 


95700-08016-00 




1 799040 


0,00 


25 


PODLOSKA 8 


M.B2.110(DIN127A) 




1753005 


0,08 


26 


VIJAK M8x55 


95700-08055-00 




1 743028 


0,00 


27 


MATICA SA PRIRUBNICOM M8 


90236-300-0000 




1751076 


0,00 


28 


EL. PODLOSKA 8 


M.B2.110(DIN127A) 




1753005 


0,08 


29 


MOTOR TECUMSEH VANTAGE 






3732025 


883,23 


30 












31 


BLATOBRAN evor 


61110-729-7200 




2101058 


76,92 


32 


VIJAK M6x16 


95700-06016-00 


4 


1744016 


0,00 


33 


POLUGA KVAEILA komplet 


58091.00.00.05 




2101103 


47,00 


34 


VIJAK M6x28 


M.B1.051(DIN931) 




1 743099 


0,00 


35 


MATICA M6 


M.B1.601(DIN934) 




1751007 


0,04 


36 


PODLOZNAPLOEICA 6,5 


M.B2.011(DIN 125A) 




1 752009 


0,04 


37 


PRIRUBNICA 


58091.00.01.00-0001 




2101026 


155,40 


38 


POLUTKA KVAEILA 


22530-729-0030 


2 


2101001 


31,88 


39 


OPRUGA KVAEILA 


45133-329-0000 


2 


3730251 


13,12 


40 


SVORNI VIJAK 


22533-729-0000 




2101009 


5,76 


41 


SVORNJAK 


45141-729-0030 




2101007 


48,00 


42 


ZUPEANIKKONIENI 


41141-729-0000 




2101004 


77,76 


43 


KUGLIENI LEZAJ SKF 6204 




2 


3731020 


27,00 


44 


OSOVINA IZLAZNA 


23371-729-0000 




2101006 


77,76 


45 


VANJSKI DIO SPOJKE 


22101-729-0000 




2101010 


107,60 


46 


SKLOP SATELITA 


22610-729-0000 




2101101 


188,52 


47 


ZUPEANIK, PINJON 


41131-729-0000 




2101005 


127,40 


48 


KU/EISTE REDUKTORA 


21111-729-7210 




2101003 


391 ,44 


49 


PODLOSKA 10,2 


90481-705-0000 




2101110 


0,00 


50 


VIJAK M10x15 


M.B1.053(DIN933) 




1 744053 


0,00 


51 


VIJAK M6x45 


DIN 931 


6 


1 799044 


0,00 


52 


BRTVA REDUKTORA 


58443.0100.00-0050 




3731104 


15,88 


53 


USKOENIK 47 


M.C2.400(DIN 472) 




1738038 


0,00 


54 


PREDNJACIJEV 


58091.00.00.02 




2101048 


80,00 


55 


BRTVA DONJEG POKLOPCA 


21289-729-0000 




3730123 


3,96 


56 


POKLOPAC DONJI 


21282-729-0000 




2101012 


21,36 



57 


VIJAK M6x14 


90011-729-0000 


6 


1799081 


0,00 


58 


KUGLIENI LEZAJ SKF 6302 




1 


3730050 


53,32 


59 


TRANSPORTNI KOTAE 


58091.00.06 


1 


2102055 


107,58 


60 












61 


ULJNABRTVA 24x47x10 




1 


3730069 


18,56 


62 


BRTVA 20 x 40 x 1 1 




1 


3730066 


12,88 


63 


STITNIKOSOVINE 


21911-729-0000 


2 


2101055 


8,50 


64 


ZUPEANIK 


58288.00.00.00-0001 


1 


2102047 


79,28 


65 


PLASTIENI UMETAK 


53145-729-0000 


1 


2101018 


0,00 


66 


VIJAK M6x32 


95700-06032 


4 


1 799070 


0,00 


67 


PODLOSKA 6,5 


M.B2.011(DIN 125A) 


6 


1 752009 


0,04 


68 


EEP ZA ULJE 


25611-729-0000 


1 


2101013 


15,04 


69 


VIJAK M6x16 


95700-06012-00 


4 


1743091 


0,00 


70 


VIJAK 4,8x16 


M.B1.466(DIN7981) 


1 


1750017 


0,00 


71 


PRIRUBNICA 


58288-0002 


1 


2102048 


199,34 


72 


MATICA SA PRIRUBNICOM M8 


DIN 6923 


3 


1751076 


0,00 


73 


PODLOSKA 8,4 


M.B2.011(DIN 125B) 


3 


1752012 


0,07 


74 


VIJAK M8x50 


M.B2.052(DIN931) 


3 


1 743027 


0,00 


75 


LEZAJ 6007 2RS 




1 


3730041 


44,00 


76 


SUPLJIZATIK 8x14 


94301-08140 


2 


2469030 


13,72 


77 


OSOVINA KOTAEA 


58091.00.00.10 


2 


2101099 


0,00 


78 


KOTAE 3,5 - 6 


58254 


2 


2402203 


282,17 


79 


SVORNJAK 8 x 38 


58238-0004 


2 


241 6040 


3,28 


80 


VIJAK M6x15 


M.B1.054(DIN933) 


4 


1744015 


0,00 


81 


VIJAK UVRTNI M6x6 


DIN 913 


1 


1 747009 


0,00 


82 


"O'PRSTEN 9 


91303-719-0000 


1 


1768098 


0,00 


83 


KLIN 


78120-954-0000 


1 


2427010 


9,33 


84 


BETA OSIGURAE 


94251-08000 


2 


3705149 


1,50 


85 


KOMPLET USITNJIVAEA LIJEVI 


58436.04 




2102044 


313,92 




KOMPLET USITNJIVAEA DESNI 


58436.05 




2102045 


313,92 















